+ 
FLORYAN FRENGL 


przeżywszy lat /4, po długiej a ciężkiej chorobie opatrzony św. Sakramentami, 
zmarł dnia 25 Lipca 1002 r. 


Stroskane dzieci wraz z wnukami, zapraszają Krewnych, Przyjaciół i pobożną Publiczność na wyprowadzenie zwłok we 
Czwartek dnia 27 b. m. o godz. 5 popołudniu z domu pod 1. Y przy placu Szczepańskim wprost na cmentarz, oraz na 


NABOZENSTWO ŻAŁOBNE 


w kościele 00, Reformatów w Piątek dnia 28 b. m. o godzinie 9 rano odbyć się mające. 


W drukarni A. Koziańskiego w Krakowie. 


